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ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

___ 20 मई 2009 
सं0 प्र02 / वि अधि – 2003 धारा (152 ) - 03 / 06 - 05 - 1580 — अधिसूचना संख्या 13 दिनांक 8 अगस्त 2008 
के क्रम में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा - 152 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त 
अधिनियम की धारा - 152 में विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन द्वारा उपभोक्ता या व्यक्ति से धनराशि प्राप्त करने हेतु 
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त करती है । पदाधिकारी तथा उनके आपूर्ति प्रभाग 
निम्नवत हैं : 


क्रम सं० 

___ पदाधिकारी का पद नाम एवं प्रमंडल 
1 विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पेसू ( पूर्वी) पटना । 

| विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , पेसू ( पश्चिमी ) पटना । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दानापुर । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, न्यू कैपिटल, पटना । 

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गर्दनीबाग , पटना । 
6 विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कंकड़बाग , पटना । 

| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बांकीपुर, पटना । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला, पटना । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राजेन्द्रनगर, पटना । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , गुलजारबाग , पटना । 

| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पटना सिटी । 
___ 12 विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पटना । 

| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मसौढ़ी । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, फुलवारीशरीफ । 

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , फतुहा । 
16 | विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, बिहार शरीफ । 

| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राजगीर । 
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बिहार गजट ( असाधारण), 15 जून 2009 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , एकंगरसराय । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बिहार शरीफ । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, आरा । 
विद्यत कार्यपालक अभियंता, विद्यत आपर्ति प्रमंडल . आरा । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , बक्सर । 
| विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गया । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया ( ग्रामीण ) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया ( शहरी) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , नवादा । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , औरंगाबाद । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शेरघाटी । । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , सासाराम । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , डेहरी - ऑन - सोन । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भभुआ । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) । 
|विद्युत कार्यपालक अभियंता , विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , मुजफ्फरपुर (पश्चिमी ) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ( शहरी) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हाजीपुर । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीतामढ़ी । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, छपरा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, छपरा (पूर्वी) 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, छपरा ( पश्चिमी ) 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , सीवान । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , गोपालगंज । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , मोतीहारी । । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतीहारी । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रक्सौल । 
| विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, दरभंगा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा ( शहरी ) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा ( ग्रामीण ) 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधुबनी । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर | 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, समस्तीपुर । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दलसिंहसराय । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , समस्तीपुर । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रोसड़ा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेगुसराय । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , बरौनी । 
| विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , सहरसा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सहरसा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , सुपौल । 

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, खगड़िया । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , पूर्णिया । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णिया । 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , किशनगंज । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कटिहार । 
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विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, फरबिसगंज । 
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल , भागलपुर । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर ( शहरी ) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , भागलपुर ( ग्रामीण ) 
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बाँका । 
| विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुंगेर । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , मुंगेर । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय । 
| विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई । 
|विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल , शेखपुरा । 
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2. बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह अधिसूचना प्रभावी होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) अस्पष्ट , 
अपर सचिव । 


The 20th May 2009 
No प्र2 / वि0 अधि - 2003 धारा 152 - 03 / 06 - 1580 — In continuation of Notification No - 13 
dated - 08 August 2008 in exercise of Power conferred by Section - 152 of the Electricity 
Act- 2003 , The Govt. of Bihar do here by appoint the following officials of Bihar State 
Electricity Board for accepting money from any Consumer or person by compounding 
offences specified in section - 152 of the said Act. The officers and their Electric supply 
Division are as below : 


SL 

Officer s Designation and Electric Supply Division 
NO 
| Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle PESU (East) Patna . 
2 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle PESU( west ) Patna. 
3 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Danapur. 
4 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , New Capital Patna . 
5 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Gardanibagh , Patna . 
6 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Kankarbagh , Patna . 
7 | Electric Executive Engineer, Electric Supply Division, Bankipur, Patna . 
8 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Dak Benglow , Patna . 

9 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Rajendra Nagar, Patna . 
____ 10 | Electric Executive Engineer, Electric Supply Division, Gulzarbagh, Patna. 

11 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Patna City. 
12 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Patna. 
13 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Masauri. 
14 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Phulwari Sharif . 
15 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Fatuha . 
16 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Bihar Sharif. 
17 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Rajgir . 
18 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division Ekangar Sarai. 
19 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Bihar Sharif. 
20 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Ara . 
21 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Ara . 
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22 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Baxer. 
23 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle , Gaya . 
24 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Gaya (Rural) 
25 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Gaya (Urban ) 
26 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Nawada . 
27 Electric Executive Engineer, Electric Supply DivisionAurangabad . 
28 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Sherghati. 
29 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Jahanabad . 
30 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle, Sasaram . 
31 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Sasaram . 
32 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Dehri-on -Sone . 
33 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Bhabhua . 
34 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle , Muzffarpur. 
35 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Muzaffarpur ( East) 
36 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Muzaffarpur (West). 
37 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Muzaffarpur (Urban ). 
38 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Hajipur. 
39 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Sitamadhi. 
40 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Chapra . 
41 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Chapra ( East). 
42 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Chapra (West). 
43 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Siwan . 
44 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division ,Gopalganj. 
45 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle , Motihari. 
46 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Motihari. 
47 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Betiya . 
48 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Raxaul. 
49 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle, Darbhanga . 
50 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Darbhanga (Urban ). 
51 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Darbhanga (Rural) . 
52 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Madhubani. 
53 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Jhan Jharpur. 
54 Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Samastipur. 
55 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Dalsinghsarai. 
56 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Samastipur . 
57 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Rosra . 
58 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Begusarai. 
59 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Barauni. 
60 Electric Superintending, Electric Supply Circle , Saharsa . 
61 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Saharsa . 
62 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Supaul. 
63 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Madhepura . 
64 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Khagaria . 
65 Electric Superintending, Engineer, Electric Supply Circle , Purnea . 
66 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Purnea. 
67 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Kishanganj. 
68 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Katihar. 
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69 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Forbisganj. 
70 | Electric Superintending Engineer, Electric Supply Circle , Bhagalpur. 
71 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Bhagalpur (Urban ) 
72 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Bhagalpur (Rural) 
73 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Banka 
74 Electric Superintending Engineer , Electric Supply Circle, Munge 
75 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Munger. 
76 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Lakhisarai 
77 Electric Executive Engineer , Electric Supply Division , Jamui. 
78 Electric Executive Engineer, Electric Supply Division , Shekhpura . 


2 . This notification shall come into effect from the date of publication in the Bihar 
Gazette . 


By order of theGovernor of Bihar , 

Sd . Illigible , 
Additional Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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